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摘要 : 测试 了 不 同 瘟 、 温 度 下 白 便 菌 Beowwveria passiana 对 棉铃 虫 Helicovwerpa armigera 幼虫 的 致 病 力 。 
实验 设置 了 10、15、20、25、30%C 5 个 温度 水 平 ， 用 高 浓度 《1 x TI0 抱 子 /mL)、 中 浓度 (1 x 10 
雹 子 /mL)、 低 浓度 《1 x I0 孢子 /mL) 的 白 僵 菌 孢子 液 分 别 感染 1 ~4 龄 的 棉铃 虫 。 结 果 表 明 : 三 
个 浓度 处 理 的 棉铃 虫 在 温度 为 23% 时 的 致死 中 时 《LT 〉 最 得， 死亡 速度 最 快 ， 死亡 率 最 高 ， 高 
于 或 低 于 此 温度 时 ， 棉 铃 虫 的 LT 延长， 死亡 速度 减 慢 。 相 对 湿度 发 生变 化 时 ， 感 病 棉铃 虫 死 亡 
速度 和 死亡 率 明显 不 同 。 相 对 湿度 为 95% 左 右 时 ， 杭 铃 虫 死亡 速度 最 快 ， 死 亡 率 最 高 ， 相 对 湿度 
低 于 70% 时 ， 棉 铃 虫 死 亡 率 显著 降低 。 
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白 僵 菌 Bearaeria bassiana 对 寄主 昆虫 的 致 病 性 受 环境 因素 的 影响 ， 一 般 高 温 环 境 下 昆虫 
的 发 病 率 较 高 。 对 覃 铃 虫 felicoverpa armigera 目 然 种 群 白 僵 菌 寄生 动态 的 调查 表明 3 ~ 4 代 棉 
铃 忠 的 侵 染 率 明 显 高 于 1~2 代 ， 这 可 能 与 棉花 生长 后 期 棉田 小 气 收 有关。 因此， 有 必要 明 
确 温 、 湿 度 对 白 僵 菌 感染 棉铃 虫 幼虫 的 影响 程度 。 


1 材料 和 方法 


1.1 材料 

供 试 柳 铃 忠 为 室内 用 人 工 饲 料 饲养 的 1 ~ 4 龄 幼虫 。 饲 养 温 度 《26 + 1)%， 相 对 湿度 (80 
+ 10)%。 

供 试 菌株 与 菌 液 的 制备 ， 供 试 菌株 是 从 分 离 纯 化 的 19 个 菌株 中 筛选 出 的 对 棉铃 虫 具有 强 
致 病 力 的 菌株 B, 《菌株 寄主 为 柳 铃 忠 )。 将 其 在 《26 + 1) 人 下 用 PDA 培养 基 培 养 7 天 左右 ， 
待 完全 产 孢 后 ， 刊 下 分 生 孢 子 ， 用 0.1% 吐 温 80 无 菌 水 润 湿 ， 磁 力 搅拌 器 搅拌 均匀 。 经 血球 
计数 板 计 数 后 ， 配 成 低 浓度 《1 x 10 分 生 孢 子 /mL)、 中 浓度 (1 x 10 分 生 孢 子 /mL)、 高 浓度 
《1 x 10 分 生 孢 子 /mL)》 的 孢子 悬浮 液 。0.1 和 吐 温 80 无 菌 水 作对 照 。 

1.2 方法 
1.2.1 温度 对 白 僵 菌 致 病 力 影响 的 测试 方法 ， 取 新 鲜 棉 叶 分 别 放 在 对 照 溶液 和 低 、 中 、 高 浓 
度 的 菌 悬 被 中 浸 10 s 取出 ， 置 阴凉 处 自然 风干 后 放 入 养 虫 盒 。 将 生长 良好 的 棉铃 虫 幼虫 《1 ~ 


基金 项 目 : 国家 “ 九 五 ”科技 攻关 资助 项 目 (96-005-01-04) 
收 稿 日 期 ，2000-05-24; 接受 日 期 : 2000-08-19 
， SOL * 


502 昆虫 学 报 44 着 


4 龄 ) 置 于 养 虫 盒 中 饲养 ， 每 盒 1 头 。 每 浓度 处 理 24 头 幼虫 ， 重 复 3 次 。 处 理 后 置 生长 箱 中 
饲养 ， 每 2 天 换 1 次 棉 叶 。 生 长 箱 温度 分 别 设 为 10、1$、20、25、30% ， 相 对 湿度 为 《95t+ 
5)%。 处 理 后 每 天 定时 检查 试 虫 生长 情况 ， 记 录 死 亡 数 量 。 

1.2.2 湿度 对 白 僵 菌 致 病 力 影响 的 测试 方法 ， 取 新 鲜 棉 叶 依次 分 别 放 在 对 照 溶液 和 高 浓度 的 
悬 液 中 浸 10 s 后 取出 ， 置 阴凉 处 自然 风干 后 放 入 养 虫 管 。 将 生长 一 致 的 2 龄 棉铃 虫 置 于 养 虫 
管 中 饲 养 ， 每 管 1 头 ， 用 棉 塞 塞 住 管 口 。 每 浓度 处 理 24 头 幼 虫 ， 重 复 3 次 。 处 理 后 置 5 人生 
长 箱 中 饲养 ， 每 2 天 换 1 次 棉 叶 。 生 长 箱 的 相对 湿度 设 为 953+S)%、 (85 5)9%、 《75 圭 
5)%、《60+ 10)%。 每 天 定时 检查 试 忠 生长 情况 ， 记 录 死 亡 数 量 。 


2 结果 与 分 析 


2.1 温度 对 白 僵 菌 致 病 力 的 影响 

在 不 同 温 度 下 ， 分 别 用 低 、 中、 高 浓度 白 僵 菌 处 理 1~4 龄 棉铃 虫 幼 虫 后 ， 死 亡 率 机 值 与 
时 间 对 数 的 关系 见 表 1~3。 可 以 看 出 在 较 低 温度 时 〈10 ~ 25S )，4 个 龄 期 棉铃 虫 幼 虫 的 致死 
中 时 《LT%) 均 随 着 温度 的 升 高 而 降低 。 以 高 浓度 处 理 的 2 龄 幼虫 为 例 ， 在 处 理 温 度 为 25、 
20、1$、10 和 时，LTs 分 别 为 3.247、4.739、6.730、8.782 天 ，LTw 分别 为 3.909、6.583、 
8.310、11.324 天 。 但 是 当 温度 升 高 到 30% 时 ，LTw 不 减少 反而 升 高 ， 为 4.923 天 。 


表 1 低 浓度 白 僵 菌 处 理 后 棉铃 虫 幼 虫 死 亡 率 机 值 与 时 间 对 数 的 关系 
Table 1 Relationship between probit mortality and logarithmic time response of H. armigera 
after treatment with low concentration of B. bassiana 


龄 期 Instar 人 Ss LTio (day) LTso 《day) LTs (day) 
Temperature Regression equation 
I 30 Y=1.870+5.182x 2.269 4.018 7.101 
25 Y=0.824 + 8.538x 2.181 3.084 4.357 
20 Y=0.517 +7.476x 2.678 3.978 3.903 
15 Y= 一 4.283 + 10.07x 6.226 8.353 11.197 
10 Y= —1.942+6.456x 7.520 11.893 18.784 
2 30 Y=2.531 +3.857x 2.028 4.368 9.388 
25 Y=1.369 +6.487x 2.209 3.629 5.720 
20 Y= -2.278+ 10.33x 3.793 3.049 6.715 
15 Y= —3.059 + 8.374x 6.441 9.171 13.045 
10 Y= —0.923+4.949x 8.652 13.733 28.562 
3 30 Y=1.493+4.688x 2.978 3.599 10.508 
25 Y= 一 2.30I + 10.43x 3.944 3.238 6.951 
20 Y= -060.628 + 13.79x 3.024 6.970 8.633 
13 Y= 一 2.490 +7.36Tx 6.616 9.785 14.4536 
10 Y= —3.69 +7.074x 11.1539 16.955 23357131 
二 30 Y=0.238 +5.961x 3.831 0.293 10.324 
25 Y= 一 0.386 +7.127x 3.762 3.098 8.621 
20 Y= —4.124 +9.517x 6.663 9.093 12.399 
1S Y= —2.126+6.744x 7.345 11.392 17.645 
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表 2 中 浓度 白 僵 菌 处 理 后 棉铃 虫 幼 虫 死 亡 率 机 值 与 时 间 对 数 的 关系 
Table 2 Relationship between probit mortality and logarithmic time response of H. armigera 
after treatment with middle concentration of B. bassiana 
龄 期 Instar 人 ER LT (day) LTso Cday) LTy (day) 
Temperature Reeression equation 
1 30 Y=1.873+5.780x 2.083 3.473 3.790 
23 Y=4.377 +3.945x 0.680 1.438 3.039 
20 Y=0.345 + 8.201x 2.576 3.695 5.296 
15 Y= -4.042 + 10.969x 5.095 6.673 8.734 
10 Y= -0.925 1+6.193x 53.613 9.052 TI4.377 
2 30 Y= —0.591 +9.062x 2.986 4.139 9.732 
25 Y=1.087 + 8.022x 2.126 3.074 4.441 
20 Y= -6.405 +16.049x 4.271 3.130 6.173 
位 Y= 一 2.049 +7.624x 3.702 8.406 12.379 
10 Y= —1.629 +6.631x 6.396 9.994 15.597 
3 30 Y= —1.833+10.349x 3.436 4.574 6.083 
25 Y= -2.433+11.377x 3.470 4.502 53.834 
20 Y= —1.190+7.9S1x 4.139 6.006 8.705 
15 Y= 一 2.243 +7.5290x 6.187 9.166 13.505 
10 Y= —1.016+5.141x 8.321 14.796 26.269 
表 3 高 浓度 白 僵 菌 处 理 后 棉铃 虫 幼 虫 死亡 率 机 值 与 时 间 对 数 的 关系 
Table 3 Relationship between probit mortality and logarithmic time response of H. armigera 
after treatment with high concentration of B. bassiana 
i 温度 《人 C) 回归 方程 (Y= a+ bX) a ek i 
Temperature Regression equation 
4 30 Y=2.049 + 9.069x 1.526 2.115 2.929 
25 Y=0.219 +13.642x 1.804 2.241 2.782 
20 Y=0.228 +9.429x 2.343 3.207 4.386 
13 Y= -2.702 +10.408x 4.135 5.496 7.296 
10 Y= -0.922+0.466x 3-213 8.239 13.004 
2 30 Y=2.215 + 53.875x 1.800 2.979 4.923 
25 Y= -3.134 + 13.902x 2.696 3.247 3.909 
20 Y= —1.060 + 8.978x 3.408 4.739 6.583 
13 Y= 一 6.383 +13.991x 3.447 6.730 8.310 
10 Y= -35.952+11.607x 6.805 8.782 11.324 
3 30 Y= —0.690 +9.086x 3.053 4.229 5.851 
235 Y= -2.237+11.733x 3.216 4.138 3.322 
20 Y= —1.7064+9.401x 3.826 3.241 7.T74 
15 Y= —3.623+10.363x 4.950 6.331 8.6062 
10 Y= -6.355 +11.224x 8.223 10.703 13.922 
4 30 Y= —3.479+10.964x 4.530 3.934 7.766 
25 Y= -3.177+1I0.848x 4.318 3.673 7.446 
20 Y= -1.118+7.169x 4.722 9 10.769 
15 Y= 一 4.649 +11.197x 3.585 7.274 9.468 
10 Y= -1.351+5.642x 7.904 13.355 22,532 
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在 10 ~ 30% 的 温度 范围 内 ， 白 僵 菌 悬浮 液 对 棉铃 虫 都 有 致 病 力 ， 但 是 致 病 速率 在 不 同 的 
温度 条 件 下 有 差异 。 在 2$ 和 处 理 到 第 8 天 时 死亡 率 达 到 91.7% ， 而 在 10% 条 件 下 处 理 的 槐 铃 


虫 第 
铃 虫 


8 天 的 死亡 率 仍 为 0% ， 二 者 有 显著 差异 。 在 10 ~ 25 人 范围 内 随 着 处 理 温 度 的 升 高 ， 柳 
的 死亡 速度 加 快 ， 如 第 8 天 时 1$ 和 下 的 死亡 率 为 16.7%，20% 下 为 70 多 ，25 和 时 死亡 率 


为 91.7%， 达 到 最 高 。 当 温度 升 高 到 30% 和 时， 死亡 速度 相对 于 25 亿 时 下 降 ， 但 较 20 和 时 快 ， 
第 8 天 时 死亡 率 为 70.8% 。 用 其 它 浓度 白 僵 菌 处 理 的 棉铃 中 幼虫 呈 现 同样 的 规律 。 
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图 1 为 用 高 浓度 白 僵 菌 悬 液 处 理 后 各 个 龄 期 
的 幼虫 在 30% 时 的 死亡 曲线 。 从 图 1 中 可 以 看 出 ， 
龄 期 影响 了 白 僵 菌 对 棉铃 虫 的 侵 染 速率 ， 虫 龄 越 
高 ， 抵 抗力 越 强 ， 侵 染 速 度 越 慢 。 如 用 高 浓度 处 
理 1 ~ 4 龄 的 幼虫 ， 第 4 天 时 死亡 率 分 别 为 
95.8%、37.5%、20.8%、12.5%。 在 其 它 温度 条 
ie 件 下 ， 用 不 同 浓度 的 白 僵 菌 处 理 的 棉铃 虫 呈 现 同 
一 6 一 3 冷 37d instar 样 的 发 病 规律 。 
0 44th instar 三 个 浓度 剂量 的 白 僵 菌 孢 子 液 对 幼虫 都 有 较 












2 3 1 5 6 7 8 强 的 致 病 力 ， 随 着 浓度 的 增加 ， 棉 铃 虫 死亡 速度 
忆 当 天数 Infection time (dav} 棍 启 在 适宜 的 温度 条 件 下 ， 无 论 高 浓度 还 是 低 


浓度 都 能 在 较 短 的 时 间 内 使 试 虫 死亡 ， 如 2$% 下 

站 和 用 低 、 Va Ee de 6 天 时 

TI ‘The mortality curve of different instar larvae 的 死亡 率 分 别 为 7T%、5.8%、95.8%， I 局 
of H. armigera after treatment with high 浓度 的 处 理 无 显著 莽 卉 《 图 2)。 但 是 当 温度 降 
concentration of B. passiana under 30°C 低 ， 不 同 浓度 的 白 僵 菌 对 幼虫 的 致 病 力 则 有 显著 
差异 ，10 亿 时 三 个 浓度 处 理 的 棉铃 忠 在 前 7 天 的 


图 1 棉铃 虫 不 同龄 期 幼虫 在 高 浓度 


死亡 率 都 为 0， 第 12 天 时 死亡 率 依次 为 8.3%、41.7%、91.7% 《图 3)。 
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] 2 3 4 。 7 8 9 10 i 和 
委 启 大 娄 Infection time (day) 侵 汐 元 数 infection time (day) 
图 2 不 同 白 僵 菌 浓度 下 棉铃 虫 图 3 不 同 白 僵 菌 浓度 下 棉铃 虫 
3 龄 幼虫 在 25% 时 的 死亡 曲线 3 龄 幼虫 在 10% 时 的 死亡 曲线 
Fig. 2 The mortality curve of the 3rd instar larvae Fig. 3 ‘The mortality curve of the 3rd instar larvae 
of H. armigera after treatment with different of H. armigera after treatment with different 


concentration of B. bassiang under 25°C concentration of B. bassiang under 10°C 
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2.2 湿度 与 白 僵 菌 致 病 力 的 关系 和 
图 4 是 25% 下 棉铃 虫 2 龄 幼虫 在 相对 湿度 
90% ~ 100%、80% ~90%、70% ~80%、50% ~ 全 0 0 
70% 时 被 高 浓度 《1 x 10 分 生 孢 子 /mL) 白 僵 菌 Ey 
侵 染 后 的 死亡 曲线 。 湿 度 大 ， 白 僵 菌 致 病 力 强 ， 
幼虫 死亡 速度 快 。 在 较 高 的 相对 湿度 〈80% ~ 
100%) 下 ， 幼 虫 侵 染 第 $ 天 后 死亡 率 高 达 95% 
以 上 ， 相 对 湿度 低 时 ， 幼 虫 死 亡 速度 明显 缓慢 ， 
如 相对 湿度 70% ~ 80% 时 第 5 天 的 死亡 率 为 







死亡 闲 Mortalitsy( 














1 2 号 4 5 
52%， 相 对 湿度 50% ~ 70% 时 死亡 率 为 24%。 侵 染 天 数 Infection time (day) 
3 讨论 图 4 高 浓度 白 僵 菌 下 棉铃 虫 2 龄 幼虫 
在 不 同 湿 度 下 的 死亡 曲线 


已 有 的 研究 表明 ， 白 僵 菌 生长 发 育 不 同时 期 ig. 4 he mortality curve of i instar Re of 
(如 菌 丝 生 长 期 和 产 孢 期 的 最 适 温度 不 尽 相同 。 H. armigera after treatment with high concentration 
自 最 低 生 长 温度 开始 ， 随 着 温度 的 升 高 ， 生 长 速 
度 加 快 ， 达 到 最 适 生长 温度 时 速度 最 快 。 此 后 温度 如 再 上 升 ， 生 长 速度 开始 减 慢 ， 达 到 最 高 
生长 温度 时 ， 则 生长 几乎 停止 。 研 究 表明 最 有 利于 白 僵 菌 菌 丝 生长 的 温度 为 23% 。 本 试验 结 
果 表 明 25 民 时 白 僵 菌 对 棉铃 虫 的 致 病 力 最 强 ， 与 菌 丝 生长 的 最 适 温度 相 吻 合 。 

不 同 的 温度 下 白 僵 菌 有 不 同 的 侵 染 途径 。 在 适宜 温 、 湿 度 下 ， 主 要 从 体 壁 侵 染 ， 而 在 低 
温 环境 下 ， 则 以 消化 道 侵入 为 主 2 。 在 相对 湿度 (90+ 10)% 的 情况 下 高 温 更 有 利于 白 僵 菌 的 
萌发 侵入 ;低温 时 ， 孢 子 萌 发 率 低 ， 甚 至 不 萌发 ， 侵 入 昆虫 的 速度 较 慢 ， 主 要 依赖 于 随 食 物 
进入 消化 道 的 分 生 孢 子 进 行 侵 染 。 因 此 寄主 昆 和 有 足够 的 时 间 和 能 力 对 和 白 僵 菌 进 行 体 壁 、 消 
化 道 和 血 腔 内 免疫 防御 ， 使 病菌 的 发 展 难 以 突破 寄主 的 防线 下 。 本 试验 结果 也 表明 低温 时 棉 
铃 虫 幼虫 的 死亡 率 较 低 。 

研究 发 现 栅 铃 虫 幼虫 龄 期 越 低 ， 越 易 被 侵 染 。 这 可 能 是 由 于 上 虫 龄 低 时 ， 各 个 组 织 器 官 发 
育 不 全 ， 抵 御 外 界 不 良 环 境 的 能 力 弱 ， 防 御 机 制 不 健全 ， 利 于 白 僵 菌 的 入 侵 、 生 长 。 当 寄主 
昆 忠 长 到 3、4 龄 时 ， 表 皮 硬 化 加 强 ， 血 细胞 数量 增多 ， 防 卫 机 制 发 育 健全 而 增强 了 抗 病 性 。 

白 僵 菌 对 寄主 的 致 病 力 受 温度 、 湿 度 、 菌 液 浓度 、 寄 主 生活 状态 等 多 个 因素 的 影响 ， 其 
中 湿度 是 一 个 重要 的 制约 因素 。 从 本 试验 结果 看 出 相对 湿度 80% ~ 100% 时 棉铃 忠 的 死亡 率 最 
高 。 湿 度 太 低 ， 即 使 在 最 适 温度 的 情况 下 致 病 力也 很 低 。 只 有 温 、 湿 度 二 者 有 效 结合 ， 才 能 
取得 最 佳 的 致 病 效果 '”1。 

此 外 ， 田 间 调 查 表明 白 僵 菌 对 棉铃 虫 的 侵 染 致 病 和 气候 条 件 有 关 "5 。 在 条 件 适 宜 时 ， 白 
僵 菌 对 棉铃 虫 的 致 病 性 很 高 ，1993 年 华北 棉 区 第 4 代 棉 铃 虫 幼虫 的 白 僵 菌 寄生 率 高 达 90% 以 
上 ， 使 该 年 棉铃 忠 的 越冬 基数 显著 降低 ， 几 乎 不 用 实施 其 它 防治 方法 就 可 控制 在 经 济 损害 
允许 水 平 以 下 。 同 样 ， 在 南方 施用 和 白 僵 菌 防治 松 毛 虫 也 表明 湿度 和 雨水 条 件 是 白 僵 菌 宿 存 与 
侵 染 的 关键 制约 因素 '"。 所 以 利用 白 僵 菌 防治 棉铃 忠 应 结合 气象 条 件 ， 适 时 施 菌 。 在 条 件 适 
宜 的 4 代 棉 铃 忠 发 生 期 施 菌 ， 不 仅 可 以 减少 当代 棉铃 忠 数 量 ， 而 且 可 以 降低 棉铃 忠 越 冬 种 群 
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数量 ， 能 达到 事半功倍 的 效果 。 另 外 ， 放 菌 防 治 棉铃 虫 应 注意 幼虫 的 龄 期 ， 最 好 在 2 龄 初期 
施用 。 因 为 1 龄 幼虫 个 体 小 ， 活 动 性 强 ， 与 孢子 接触 的 机 会 小 ，3 龄 后 的 幼虫 抗菌 性 强 ， 难 
以 侵 染 。 同 时 应 避免 在 幼虫 晓 皮 前 放 菌 ， 因 为 孢子 将 随 旧 表 皮 脱 去 ， 降 低 侵 染 率 。 

利用 白 僵 菌 防治 害虫 取得 了 较 大 的 成 功 。 浙 江 省 利用 白 僵 菌 防 治 松 毛虫 效果 较 好 ， 一 般 
可 达 50% ~ 80%， 高 者 能 达到 90% 以 上 。 平 阳 县 从 1974 年 以 来 年 年 放 菌 ， 平 均 白 僵 菌 寄生 率 
高 达 80% 以 上 ' 引 。 辽 宁 省 利用 白 伪 菌 不 同 剂 型 防治 玉米 螟 ， 活 忠 数 最 高 可 减少 86.9%' 站。 从 
本 试验 结果 看 出 ， 白 僵 菌 在 室内 对 棉铃 由 有 较 高 的 致 病 性 ， 有 进一步 在 田间 推广 防治 棉铃 虫 
的 潜力 。 





参 考 文 献 《References) 


[1] 王 春 义 . 棉田 棉铃 虫 白 僵 菌 自然 发 生 规律 研究 初 报 . 河南 职 技师 院 学 报 ，1996，24 (2): 13~16 

[2] 林 华 峰 ， 李 增 智 ， 胡 茜 . 不 同 环 境 中 松 毛 虫 感染 白 伪 菌 过 程 的 组 织 病理 变化 .安徽 农业 大 学 学 报 ，1998，25 (4): 
330 ~ 335 

[3] 黄金 水 丁 下 ,黄海 清 等 . 星 天 牛 白 僵 菌 的 侵 染 力 测定 与 应 用 技术 研究 . 福建 林学 院 学 报 ，1997,，17 (1): 
30~34 

[4] 林 毕 峰 ， 攀 美 珍 ， 李 增 智 等 .不 同 温 混 度 下 白 僵 菌 对 松 毛 虫 的 侵 染 致 病 效 应 .应 用 生态 学 报 ，1998，9 (2): 195 ~ 200 

[5s] 范 秀 华 ， 冯 书 亮 ， 付 韵 琴 等 . 河北 棉铃 虫 疾病 发 生 及 流行 的 田间 调查 . 中 国生 物 防 治 ，1999，15 (1): 27 ~30 

[6] 王 武 刚 . 棉铃 虫 综合 防治 关键 技术 . 见 ， 郭 予 元 主编 . 棉铃 虫 的 研究 . 北京 : 中 国 农业 出 版 社 ，1998，359 

[7] 林 华 峰 ， 李 增 智 ， 李 小 平等 . 用 和 白 僵 菌 防治 马尾 松 毛 虫 的 影响 因素 与 用 药 时 机 . 安徽 农业 大 学 学 报 ，1998. 25 (4): 
342 ~ 347 

L 8 」 张 立 钦 ， 董 林 根 . 浙江 省 白 僵 菌 防治 松 毛虫 的 现状 与 前 景 . 浙江 林学 院 学 报 ，1993，10 (2): 216 ~ 220 

[9] 张 爱 文 ， 刘 维 真 ， 邓 春生 等 . 白 僵 菌 制剂 不 同 剂型 防治 玉米 晤 的 研究 .生物 防治 通报 ，1990，6 (3): 118 ~ 120 


The pathogenicity of Beauveria bassiana to Helicoverpa armigera 
under different temperatures and humidities 


SUN Lu-juan: WU Kong-ming，CUO Yu-yuan 
( Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100094, China) 


Abstract: The pathogenicity of Beauveria bassiana to Helicoverpa armigera under different temperatures 
and humidities was studied in the laboratory. The 1 ~ 4-instar larvae of the cotton bollworm were infected 
with different concentrations of B. bassiang under 10, 15, 20, 25 and 30°C conditions. The results 
showed that under 25°C, the LTys of the larvae treated with three different concentrations of B. bassiana 
were the shortest, the larvae died most quickly and the mortalities were the highest. The LTlss were pro- 
longed as the ambient temperature turned higher or lower than 25'C, and the larvae died slowly under 
也 ese temperatures. There were significant differences among the mottalities of the cotton bollworm under 
different humidities. The larvae died most quickly and the mortality was the highest under 95% relative 
humidity, while the mortality decreased drastically under 70% relative humidity. 
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